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Position 

Order number 

Info 

Quantity 

Designation 


5 

2 442 120 018 

B 

1 

ROLLER TAPPET 

6 

2 440 200 004 

B 

1 

ROLLER 

7 

2 443 100 060 

B 

1 

BEARING PIN 

8 

2 443 120 014 

B 

2 

SLIDER 

9 

2 444 601 000 

B 

1 

RETAINER 

15 

2 443 100 000 

A 

1 

PRESSURE SPINDLE 

16 

2 440 210 002 

A 

1 

O-RING 

17 

2 440 520 022 

B 

1 

PUMP PLUNGER 

18 

2 444 617 010 

A 

1 

COMPRESSION SPRING 

19 

2 443 462 032 

B 

1 

SCREW PLUG 

20 

2 440 105 000 

A 

1 

SEAL RING 

25 

2 443 203 001 

A 

2 

VALVE BODY 

26 

2 444 615 006 

A 

2 

COMPRESSION SPRING 

27 

2 443 462 009 

B 

1 

SCREW PLUG 

28 

1 230 203 001 

A 

3 

GASKET 

29 

2 443 356 006 

B 

1 

FITTING 

35 

2 447 222 126 

B 

1 

HAND PRIMER 

508 

2 440 508 003 

B 

1 

PROTECTIVE CAP 

518 

2 410 508 007 

B 

1 

PROTECTIVE CAP 


Explanations 

A Wear part 

B Service part 


2 



